ROMAN 


CHUDYK 


inzynier, inspektor rolny Krak. Przeds. Robot Drogow. 


przeżywszy lat 58, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 13 grudnia 1954 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu podgórskim do grobowca 
rodzinnego nastąpi w piątek dnia 17-go bm. o godzinie 15, na który-to 
smutny obrzęd zapraszają w głębokim żalu pogrążeni: 

żona, dzieci, matka i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 18 b. m. o godz. 9 rano w kościele 
OO. Redemptorystów w Podgórzu. 
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